使用説明書 

ご使用前に 
'必ずわ読みくピさい 
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お買い上げありがとうございます。 

ミノルタび -7700 z •クオーツデート/び -770 
がは、最巧の電ネ巧術を導入 U オーロ 
オー カスを 露出 制御システムなどの自動 
化のレベルを大幅に高めました。 

さらに力ードシステムの採用など、 一 眼レ 
フカメラのイメージを大きく変える近未来 
タイプのカメラです。 


ご使用前に、この巧用.説明害を晕偉ま 
でわ読みください。また旅行など撮影に 
おでかけの際は、本書をわ持ちいただく 
と便利です。お読みになブたあとは保証 
書ととらじ大切に保管してくださし、。- 


パぶ*を* t 

,へな*夕く * 、な~ 


はじめに 


その他 


' ,，.:- 

STEP1 

初めて一眼レフカメラをお使 
いじなる方や、カンタンに撮影 
したい方へ 


STEP 2 

個性的な写真を撮りたい方へ 

/操作はカンタンですので気軽に、 

\チャレンジしましょう ノ 


STEP 3 

より高度な撮影テクニックを 
求める方へ 











































撮影準滿をしましょう 


わもな特長 . 

スレオート撮影早わかり . 
各部の名称と主な働き • 
表示部じついて . 


レンズを取りかけます . 

電池を入れます . 

フイルムを入れます . 

メインスイッチとブザー音じついて 

シャッターボタンじついて . 

カメラの構え方 . 


：7ルオートで撮影しましょう . 

フイルムは自動的じをき戾されます . 


•20 フラッシュは自動的に発光します . 24 

■23 被写体を画面のはしじして写したし、とき…… 25 

カメラ•れを防ぐじは . 26 

AF 補助光じついて . 26 

データ写し込み撮影(び- 7700 【' クオ-ツデ-卜)… 27 


これた'けはミロってわきましょう 


才ートフォーカスの苦手な場合 . 29 

議儀雜 r ; 

31 

露出の警告 . 37 

七ルフタイマー撮影 . 38 

露出のお正 • 1コマ撮影/連続撮影- 
フオーカスエリアの 設を . 39 


プログラムシフト機能 . 33 

撮影モードの設定： . ％ 

A モード撮影 

〔ポ-トレ-卜撮影.クロ-ズアップ撮影なと''(こ効ま倘…… 35 
S モード撮影 

〔スポーツ撮影などじ効果的〕 . 36 

: ぶ巧坏..ふ一-二：---； V 'ん- 

M モード撮影 . 41 被写巧深度の読み取り方 . 

露出の捕正じついて . 43 

スポット測光じよる撮影 . 44 

手動じよるピント合わ甘 . 45 

フイルム感度の合わせ方 . 4 日 

バルブ 撮影 . 46 


プログラムラインじついて . 
才ートフォーカス【こついて ■ 

測光方式 じついて . 

フラッシュ撮影じっぃて-- 


■47 

■48 

•49 

.49 

•50 


システムアクセサリーの紹介 . 

. 51 

カメラを大切にしましょ a . 

. 63 

力ードの入れ方 . 

. 60 

ア フターサー ビスじついて . 

. 66 

ストラップの取り付け . 

. 61 

故障かな…？と考える前に . 

. 67 

ケースの取りが•け . 

. 62 

主な性能 . . 

. 69 
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s ち獻特纖 - 


斗ン xll ジ: r ン1 ^AF 

■ワイドなフォーカスエリアじより被写体が 
とらえやすく、スナップ感費で撮影でき 
ます。 

■被写体の静•動じ応じて、 AF が最適に 
作動します。 

■動きの速い被写体にもピントを合わせ 
ます， 

■暗いところでを:時ドを合わせまホ.；:: 

インテリジェン効一 F シスすム 

• インテリジェントカードシステムとは、力一 
ドで写真が楽しめるまったく新。いシス 
テムで t ； r 

力ードをセットするピけで、目的に拡じた 
すばらしい写真が簡単じ撮れます。;’/ 
また百み好みのカメラじチューンアップ 
することもできるなど、クリエイテ f ブな撮 
影も楽しめます。 

操作お鍾視したジャスりかげザイン 

♦フィット感じ優れ、操作もしやすい3次元 
曲面デザインです。 

•傾斜した表示パネルじより、表示力义っ 
ても見やすくなりました。 


斗ンジ王 >4 AE 

■を光でも適正露出 
•逆光や、背景が暗い場合でも被写体を 
適正な露出じします。 

■フラッシュも自動発光 
•専用フラッシュを取りかけていれば、暗 
し、ところはもちろん、逆光でも人物と背 
景の明るさの差が極端に大きい場合 
::は、ブラッシュカく自動•的に発光。•より美し 
.い撮影ができ:まも;..:;'.'.:'''^ 

® 適なプ因グ琴ムラ寺ン： 

• レンズの焦点距離じ旅じて、最適なシャ 
ッター速度と,絞り値を設定します。 


ミノルタび-770 Oi の機能を活用していたた' 
くためじは、当社独自のノウハウじよりボ 
デ f 特性じ適合するようじ設計•製造管 
埋されているレンズおよびせ属品の使用 
をおすすめしま当社製品从外のせ属 
品を単に装着できるとし、う だけ でも'使い 
じなる場合、いかなる事象が生じるかじ 
ついては予想いたしかねます> 




♦ 2 つのホ点を合わせて、 
はめこみます。 

•時計方向に回して、カチ 
リとロックカ、’力、力、れば ’0 K 
です。 

だ P . 巧 


• 電池室内のラベルじした 
がって電池を入れます。 

♦ メインスイッチを ON または 
■がじして電池のチェッ 
クをしてください。 

な円3 


• カメラのななめ上から差 
しこみます。 

•フイルム先端をホい指標 
じ合わせ、フイルムの巧と 
歯車を力、み合わせます。 

•裏ぶたを閉じるた’けで 
フイルム感度のセットや、 

1つマ目までの巻さ上げち 
自動的に行なわれます。 

な P .15 








つが 


4 "^ 



■プログラムセットボタンを 
押すどけで、スレオートじ 
セットされます。 

だ R 朗 


•写したいものが、フォーカ 
スフレーム[ ] じ入るよ 
うじします0 

• ピント合わせは、シャツタ 
-ボタンを軽く押すピけ。 

■ファインダー内に緑をの 
マークが点灯すれば 0 K 。 
そのままシャツターを切り 
ます。 

•フイルムが終わると、自動 
的じ巻き戻されます。 

だ P ぷ 



フオトテタニック为ード 

が'便利でホ 

力ードを入れるだけで、 
目的に応じたすばらしい 
写真が簡単に撮れます。 

スポーツカード 

スポーッ撮影に最適です。_ 
才ートデプスカード 

人物はもちろん背崇もはっきり 
写しますので、旅行先や斤事 
での記を撮嚴じ最適です。 

ポートレートカード 

人物撮影に最適です。_ 

クロー ズアップ カー ド 

巧や昆虫などの クローズアッ 
プ撮影に最適です。 

だ戶ぷ 




己 












wm 


0内は参照ぺージです。 

フアンクシヨンボタン® 

.セレクトキーで選んた•機能を設定します。 

押しなが*^アップダウンレバーをスライドさせます。 

モードボタン@ 

■撮影モードが選べます。 

押しながら、アップダウンレバーをスライドさせます。 


シャッターボタン® 

輕く押すと、測光とオートフォーカスが同時に 
働きます。さらに押し込むと、撮影されます。 


アップダウンレパ 

各種の設ま時に使巧します。 


r プロダラムセットボタン@ 

押すた'けで刀レオートじセット 
しま to ノ 


ボテ V 液晶 
表示部 


カード 

確認窓 


メインスイッチ⑩ 

ヵメラを使うときは ON または■リ》じ。 

才ートロックアクセサリーシュ- 
フラッシュ等を取り付けます。 


カードキー 

主に力ード機能の ON/OFF 
を切り替えます 
(カード装着時)。 


セレクトキー@ 


変更したい槪自目を選びます= 

(露出補正‘1コマ撮影/連輪撮影•フォーカスエリア） 


<標準付属品> 

アクセサリーシューわップ SC -7 

才ートロックアクセサリーシューの 
接点を巧さないためのキャップ 
です。 

フラッシュ等を取り付けない場合 
は、キャップをしてくピさい。 

なお、本キャップは、ストラップじ 
取り付ける二ともできます ( P . 目1 
参照)。 






7 イルム確認窓 

モ—ドキ—线 
セレクト キー《 
アジヤストキー& 


アイ ピースカップ 


ISO ボタン® 

DX コードのないフイルムのフイルム感障 
り SO ) を設定するときじ使います。 


セルフタイマーボタン遞) 


力 ‘—ド 

アジャスト 

ボタン 

力ード内容の 
設定に僅い 
ます。 

力ード 
イジェクト 
いく一® 


電池室んた 
ロック 


電池室ふた 


リモートレリーズターミナル 

リモートコード(別売）を取り 
がけます。 

イま用しないときはキャップ 
をしてくださし、。 


スポッ 
スポット測光じよる撮影時 
じ使います。 

フラッシュ撮影時は、スロー 
シンクロ撮影となります。 


g はび-770 Oi クオーツデートのみ 



アイピースカップ巨 C -7 

お眼部からの逆入光を防ぐフー 
ド。ゴム製のため、メガネレンズを 
傷めることもありません。 



<取りがけ方> 

接眼枠の上から差し込みます。 













































で 


撮影のための情報は 


ボディ液晶表示部 

いずれも全情報を表示したもので、通常は化要な情報だけが表示されます。 
なわ警告時には、点滅してわ巧らせします(門4 P .16 P .37)。 

•暗し义ころでは、自動的に照巧されます。 


シャツ タ-速度 （ P .3 り/フイルム 感度 （ P . 化)/力ード 名露出補正 マー ク ( P .43) 絞り値 （ P .31)/ 


に0マーク ( P .16)- 

マニュアル 

フオーカス表示 （ P .45)- 


撮影モード表示 （ P .34) 
露出お正表示 （ P .43) 

セレクトマーク ( P .39) 


1 


ほ0 8 E 旧 か+ E 胤 


M.FOCUS^^ Amm-rrrf 

AMSTK 00 OQ ： 



—露出補正値 （ P .43)/ 
ヵード内容表示 
厂 マニュアル 

J セットマーク 
——バッテリー表示 （ P .14) 
—— フイルムカウンター 
— フイルムマーク （ P .16) 

パト ロー ネ マー ク ( P .1 日） 
力ードマーク 


I ワイド/スポットフォーカス 
エリア表示 ( P .39) 

セルフタイマーマーク （ P .38) 

1コマ撮彰/連続撮影表示 ( P .39) 


[ を々の説明は （） 内のぺージをご参照ください。1 



ボデ f 液晶表示部とファインダー内じ表示されます。 


ファインダー内表示 



フラッシュ撮影表示 ( P .24)」 

フラッシュ巧電完了/_ 

調光確認表示 ( P .24) 

フオーカス表示 （ P .22) - 

スポットフオーカスエリア表示 （ P .39) 


し スポット測光表示 （ P .44) 

一一棱り値 （ P .31)/ 露出補正値 （ P .43) 

_メ-夕-ドマニュアル表示 （ P .42)/ 

露化捕正表示 ( P .43) 


I シャツターま度 ( P .31) 













レンズを取り付けまず 

電池を入れまず偉池のチェック•攝影可能本数) 

フイルムを入れまず 






























































































電迪を入 i ... I まず 



I : ムたを取り付けます。 

を使って電池室ふたロックを CLOSE の方 
，ます。 


撮影可能本数…24枚撮りフイルム 
て •'約 G 已本 (連続撮影の場合は約 200 本） 
※常温20で、新品電化使用じよる 












使用する電池… 6 V / 、’ックリチウム電池 

★6 い\‘ックリチウム電化にら種類があります。化ず 2 CR 5 と 
表示されてし、ることを確かめてお買いホめください。 

• P .66 の「リチウム電化じつしで」を併せてわ読みくたさい。 



^§她のチエッ^し^^しよ^? ' 


:…; が ^' 

030 : 


メインスイッチを LOCK から ON または■のじ 
すれば、自動的じ電池のチェックが斤われ 
ます（何も表示されない場合は、電化の向 
きじ誤りがないか確かめてくた•さい)。 


の P 側 

i 巧画つ I け- 


③ P 別 

固国！13 




電池容量は+みあります。 

(5 秒間点な） 

新しい電化を巧意にくださし、。 

(5 抄間点灯） 

• 旅斤など、長期間の撮影じでかけられる場合は、特 
じ新しし、電;也のご用意をも'すすめします。 

新しし、電池と交換してください。 

(点滅） 

• この状態でも④じなるまでは撮影できます。 

新しい電池と交換してください。 

(点滅） 

• ブザー音が鳴ります(約1秒間)。 

■シャツターは 切れません。 


※③④は、シトンターボタンを軽く押したときにも表示されます。 























74)b 




c' 


みれます 


フイルムを入れて、裏ぶたを閉めてくどさし、。フイルム感度の七ッ Kdx コードせきフ 
イルムの場合）や J コマ目までのをき上げもカメラが自動的に巧なし、ます。 



^ンスイッチを ON または ■■)) じ。 

♦ 也のチェックが自動的に巧なわれます 
( P .14 参照)。 

まぶたを開けます。 

• 裏ぶた開放ボタンを押しながら、•一を下げます。 



:;^イ％ムを入れます。 

•カメラのななめ上から差し込みます。 

親、フイ J 臨ムの容器を押さえながら、フイルムを引き 
をします。 



★シャツター幕じは手を触れたり、フイルムの先が 
あたらないようじま意 してください。 

★フイルムの出し入れは、直射日光を避けて斤な 
ってくださし、。 

★巧めてカメラをこ''使用じなるときは、フイルムを入 
れる前に裏ぶたの巧側じついている保護シート 
を取り外してくださし、。 


















フイルム感度は自動セット 

DX コード付きフイルムなら、フイルム感度（に〇)は自動的にセットされます。 
•フイルム感度の確認わよび、 DX コードがないフイルムの 
感度セットについては P .46 をご覧ください。 


フイルムのセット完了 



フ^ムの先をホ指標に合わせて歯 
イルムのち:をかみ合わ甘ます。 

ん心との信号接点の上にフイルムの先がかか 
らないようじしてくださし、。 

•浮き上がらないようじフイルムをも'さえてくた'さし、。 



酵 P たを閉じます。 

み' ク斗ルムカウンターが||じなるまで、自動的に 
をき上げられます。またフイルム感度（に〇)ら表 
示されます（約5ゆ間)。 



フイルムが正しく送られていない場合 

ブザー音(約1秒間）と液晶表 
示じよる点滅でわ知らせします。 
またシャツターも切れません。 

もう1度裏ぶたを開けて入れ直 


ISO inn 

、 n' 

_ @ぶ: 

, < 


してくピさい。 


こ机で撮影®擎備陽 OKr ' 聲。 







































乂インス个ッ聲とブザ--醫 I こ 3 い^ 

撮影するときは、 ON または ■が じしてください。 

■ ではが下の場合にブザ-音が鳴っても'知らせします。 

• ピントが合ったとき（ピピッ） 

• カメラぶれしやすいとき（ピピピ "- P-A モード撮影時） 

• セルフタイマーが働いているとき （ ピーピーピ ） 

■ ON でもな下の場合にブザー音が鳴ります。 

• フイルムが正しく送られていない場合（ピ ー） 

• 電池容量がなくなったとき （ ピー） 
















































































ここでは、フルオート機能を使った撮影方法をやさしくが説してい 
ます。初めてカメラをわ使いになる方でも、スナッズ風景撮影など 
ほとんど'フルオ…卜で'撮影できます。 

また、フラッシュを取り佩すて撮影すれば、いつでも美しい写真が 
撮れます。 



：7 ルオート蒲んましよう 



■ 同時に1コマ撮影、露出 お 正は±0、フォーカスエリアはワイロォーカスエリアにセットされ ます。 
■露出.絞り.シャッ ター 速度 じついては、 P .31 〜 P .32 を ご覧くピ さし、。 


- 巳山 _LS 
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7 j 財一巧擺影 bSb 巧 




2 がが‘ フオー カ スフレー ム[ ] じ 
t うじします。 

がを画面のはしじして写したいときは、フォ 
-カスロックをしてください （ P .25 参照)。 
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^ ターボタンを轻く押して、ピント 
1:^) せます。 

が合えばファインダー内に緑をのマーク 
を点灯します（フォーカスま示参照)。 

•メインスイッチカ、‘ ■> リのとき、ピントカ<合えば'ピピ 
ッとし、う短かいブザー音が鳴ります。 

• ボデ f お晶表不部とファインダー内じシャッター 
ま度と絞り値が表示されます(上図参照、)。 


フオーカス表示(被写淋こより表示が異なります) 




あ得す。 


ターボタンを押し込みます。 

!てし、 る被写体の場合は、 シャツ ターを切った 
をもレンズが駆動にピントを合わせることが 


★才ートフォーカス撮影では、ピントが合って 
いない状態ではシャツターが切れません。 
★ 高ま高倍率の被写体の場合は、シャツター 
が切れないことがあります。 


※レンズの最近接撮影距離より被写体がおい場 
合やフォーカスエリア内に才ートフォーカスの苦 
手な被写体 ( R 29 参照)がある場合に点滅します。 







フイルムは自瞧機韻されまず 

巻き戻しは、フイルムの終了と同時に開始されます。 


フイルム 終了 Q ミを 



をき戾し完了 ご (a；^u 


0 マークが点滅するまでお待ちくだ 
さい。 

•巻き戾し中は、ボディあ晶表示部に最をのフイル 
ム枚数が表示されたままで、をき戻しが完了する 
と包マークが点滅し、フイルムカウンターは U じな 
ります。モーターら自動的に停止します。 

★をき戻し途中で電池を交換したときは、 

力ードホルター内の途中卷き戾.しボタンを 
巧して、巻き戻しを再開させてください。 



裏ぶたを開けてフイルムを取り出します。 


★包マークが点滅していることを確かめてく 
た‘さい。 

★フイルムの出し入れは直射日光を避けて斤 
なってください。 


フイルムの途中巻き戻し 


1 力ードホルダーを 

開けます。 

2途中巻き戾しボタ 

ンを押します。 

•をき戻しが開始されます。 

こが*，气お一が] 

基 
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乃ッシ J 随議麵こ織しまず 



化~770 Oi じプログラムフラッシュ320 Oi を取り付けて 
いれば、次の場合にフラッシュが自動的に発光して、 
より美しい撮影ができます。 

★プログラムフラッシュ400 DAF . 2800 AF -1 800 AF および X シリーズの 
フラッシュじついては、 t 加をご覧くどさし、。 



〇背景が極端に明るし、場合 

本機は、を光になっている場合でも被写体を 
適正な露出じしますが、被写体と背景の明る 
さの差が極端に大きく、背景が白くとんでしまう 
ような場合は、フラッシュが自動的に発光して 
被写体はもちろん背景も美しく巧写します。 

(右写真参照） 

〇被写体が暗い場合 

カメラぶれしそうな暗いところでも、フラッシュ 
が自動的に発光します。 


•自動発光する場合, 


?マークが点灯します。 
★充電が完了したことを確認して撮彰してくださし 
(ろマーク点滅)。 



こんなことち簡単じで•さます0 

フラッシュ撮影時、スポットボタンを押しな力も撮影すると、 
フラッシュ光が届かない背景（夕景や夜景など)もきれい 
じ描写します （ P ‘ A ’ S モード撮影時)。 

•この場合は 、シャツ ターま度があまじなります。カメラぶれし なし、 よう' 
S 脚等でカメラをしっ力、り固ましてください。 


詳しくはフラッシュの使巧説明書をご覧ください。 









桂馨你齋圈圈写い^$' ロォ~ヵス D ック影) 

右のようじ、 フォー カスフレームカ、ら外れるような構 
図でそのまま撮影すると、背景にピントが合ってし 
ま し、 ますので フォー カスロックを利用してくたさい。 

シャッターボタンを軽く押したまま、カメラの向きを変 
えると一度合せた被写体にピントが固をされます 
(フォーカスロック)。 





ホッターボタンを軽く巧して、 
写体にピントを合わせまホ 

• I •ントが合ってし、ることを確かめます 
((•) マーク点灯)。 


奢*革讀夕ーボタンを軽く押したまま、カメ 
游を]きを変えて撮影します。 

ja ボ T カスロック時、露出も固をされますので、 
つねに被写体は適正露出じなります。 


<フォ-カスホ-ルドボタンせのレンズをご使用の場合〉 
AF ズーム '70-210 iiimNew 、 100- 
3日 0 mm などのフォーカスホール 
ド'ボタンせのレンズの場合は、 
このボタンを押している間その 
ときのピント位置が固定されま 
す。このため、フオーカスホール 
ドボタンでもフォーカスロック撮 
影ができます。 


★動いている被写体の場合 ( P .22 のフォーカス 
表示参照）、フォーカスロックはできません。 

'★カメラの向きを変えたヒきじピントを合わせた 
被写体より近い位置じあるものがフホ-カス 
フレー ム巧じ入ると、フォー カス ロックがかか 
らないこと々 S をります。 

★シャツ ターボタンから指を離せばフオーカスロ 
ックは解除されますので、何度でもやり直す 
こと力 < でさます。 
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被写体が暗く、シャッター速をが遅い場合は、いくら 
しっ力、り構えても、写真がぶれやすくなります。メイン 
スイッチが ■•)) のとき、シャッター速度が遅ければ、 
ピピピ • ••と連続したブザー音が鳴って警告しますの 
で ( P ’ A モード撮影時)、カメラぶれを巧し、でくピさい。 
• ブザー音が鳴るシャツター速廚玉、レンズの焦点距離 
じより異なります。 


カメラぶれを防ぐじはじ I 下の方法があります0 
[[^ ■フラッシュを イ まし、 ます。 

W •専用フラッシュを取り付けていれば、カメラぶれしそうな場合に、自動的に発光します。 





■= 脚おまいます。 

•フラッシュ光が届かない場合や、被写体を照明している光の雰巧気をまかして撮影したい 
場合は、=脚を使ってくどさし、。 



■高感度フイルムを使います。 

■感度の高し、フイルム*を使用すれば、より速いシャツター速度が得られます。 
《 ISO 数値が大きし、ほど感度が高くなります。 


例に01日 □. 400 . 1000 


たたし感度が高くなるほど、少しずつ写真の粒子は荒くなります。 


AFIi 勵光 f こ 3 LYC 

被写体が暗く、明暗差（コントラスト)が低い場合は、自動的に 
ホ色光を照射してピントを合わせます。 

• AFffi 出)光機能じよる測距可能範囲は、暗閱では約1〜 9 m 、 明るい室 
内では約1〜 4 m が目安です(即 mm 標準レンズ使用時当社試験ま件 
じよる）。 

★指などで補助光発光部をさえぎらないようむ主意してくた‘さい。 

★ AF 補且カホは、巧用レンズの焦点距離が21 0 mm を超えると発光しませ 
ん。このため才ートフォーカスじよるピントさわせができない場合は、手 
動じよるピントさわせ （ P .45 参照）を斤なってください。 
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于づ編影 (な-7700!ク齐"-ツ^^^) 

な -77 加 i クォーツデートは日付け、または時間を写し込むことができます。 


各部の名称 

’88 3S 省 ? i 
□ 〇 0 0*00 

DAY MONTH DAY MONTH DAY 


MODE SELECT ADJUST 



♦キーの操作は爪先で巧なってくた•さい。 

★写し込み位置じオレンジ色や白•黄などの巧るい 
をのものがあると、デー"タカく読みじくくなります9 
★ IS032 〜1目日日のフイルムをご巧巧くださし、。それが 
外のフイルムでは、デ…夕をきれい[こ写し込めない 
ことがあります。 
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写し 込みの設定 

モードキーを押して写し込みたいデータを 
選びます。 


年ち日 月日年 

(例）1988年4月3日 （例) 4月3日1988年 



(ま 1)24 時間制で表示（•ま 2) じ時間制で表示 (A は午前 ’P は午後) 


•モードキーを押すごとに、一の順に表示が切り替わり 
まち 

•時間を表示しているとき、アジヤストキーを2〜3秒押し 
続けると、日時みヒ午前/午後時みの切り替えができ 
ます。 

•時間が外のモードが表示されている場合でも、アジヤ 
ストキーを 巧せば、押している間だけ時間を表示させ 
る二とができます。 

• 2 抓9年じ月31日までの日せけが記憶されています 
ので、撮影のたびじセットする也、要はありません。 

• 撮影直後、 PRINT が2〜3秒間点减してデータを写し 
这んピことを示します。 


★亭し込み文字； ま 度は、フイルムの種類（メーカー、 
フイルム 感度等）や温度条件等じより若干の差を 
生じること力、’去)ります。 

古本機の温度が日でが下または郎でが上じなると二ろ 
では、データをきれいじ写し込めな し、 二と力哦リまた 
★—般巧影货フイルムと特性の異なる複写巧フイル 
ム •ポラロイ K3 日 mm スライド用フイルムや赤外フイル 
ム じは、 データを きれいじ写し込むことができませ 
ん ので、写し込みなしの状態で撮影してください6 











データの修正 


P 5:巧 


MODE SELECT ADJUST 

みみぶ 

く内蔵時計の0秒スタート〉 

1七レクトキーを押して、コ□ン（こ）を点滅 
させます。 



MODE SELECT ADJUST 



<日付け•時間の修正> 

1セレクトキーを押して、修正したい数値を 
点滅させます。 


2時報に合わせてアジヤストキーを押しま 
す。これじより内蔵時計が0秒からスター 
卜します。 

• 内蔵時計が30〜閱秒のとき(こ押すと、み表示が1 
つ進みます。 


2アジヤストキーをホ甲してセットします。 

♦ホ甲し続けると早送りします。 

3修正が終わったら、モードキーを巧します。 

♦文字の点滅が止まり、 「 P 阿 NT 」 表示が出て、写し 
込み可能となります。 


電池の交換 


写し込んピ文字が薄かったり、液晶表示全体が点滅している場合は、新品電池ヒ巧換してくたさい。 


■ 3 V リチウム電化に R 2025) を巧いま九■電ミ也寿をは約4年です（当社試験を件じよる)。 
★電;也交換後は、データを修正してくピさい。 



1電池室んたを開けます。 

■溝に コイ ン状のものを差し込 
み、押し上げて取り外します。 



2電池を交換し、電ミ也室 
ムたを取りせけます。 


■電;也は忠側を上に向けて入 
れます。 

•電ミ也室ふたは、上部を差し込 
んでから、下部の左ちのツメ 
〇印が完全に入るようじ押し 
込みます。 


3正しく作動しているか確 
力、めます。 

[ セレクトキーを1回押す I 

4 . 

「 アジャストキーを 1回押す ] 

I 

[ :が点戚すれば OK I 

[モー ドキーを個巧して通常の表示に戾す] 
•表示が何も出ないときや正しい 
表示が出ないときは、電池の向き 
が間違っているか電池が完全に 
消耗していまも 
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スの醫手 4 場 a 

本機の AF システムは、ほとんどの被写体にピントが合う非常に精度の高いものですが、フォ-カス 
エリア内に次のような被写体力《ある場合は、ピント合わせができないことがあります。二のような場 
合は.手動じよるピント合わせをして ください ( P .45 参照）。 


太陽のようじ巧るすぎる被写体や車のボディ、 

水面など反おしてし、る被写体 遠くと巧くじ共巧する被写体 




繰り返しパターンの連続する被写体 



青をなと'‘遠くて ( A 巧 i 助光の届かない）、 
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STEP 2 

ここでは、一眼レフならではの機能をを力んた個性が;な撮影のた 
めの操作方法を解説しで<、ます。 

操作はとても簡単です。気軽にチャレンジしましょう。 











これだ忧ま知ぶおきましょう 

絞も化シャツタ--速度の組み合わせじより、露出が調節されでいます。 


シャツター速度絞り値 （F 値） 


ピモー - |s ■ 


f C - 

"50 5 .S 


P 0 / 


r +/-] 留 1 て！； 

A 



ピ同、 

-, 


；: 

——^ 

5当 


M 

シ- 

"1 

トッター幕 


スレオート撮影では、シャツターボタンを軽く押 
すとボデ寺液晶表示部とファインダー内じ絞り 
値とシャツター速度が表示されています。 

この絞り値•シャツター速度の関係じついて簡 
単に説明しましょう。 

—眼レフの場合、レンズ内部の絞りの大きさ 
.(絞り値）とフイルム前面じあるシャツター幕の 
開いている時間（シャツター速度）でフイルム 
じ当たる光の量が調整されています。 

露出才ーバ_ 


本機の P モード(プログラム AE ) は、被写体の 
明るさに応じて適正露出じするピけでなく、 
レンズの焦点距離も考慮して、最適な絞りとシ 
ャツターを度の組み合わせをま定するという 
大変便利なものです。 

しかしこの絞りの大きさやシャツターま度じよ 
り、写真のイメージが大きくをわります。 






適正露出 


露出アンダー 
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.处山 1/1000秒 


1/1日秒 


_シャツター速度の効果_ 

シャツター速ををまくするほど、動し、ているらのが静止して写ります。 



シャツター速度を遅くするほど、動しでし、るらのが流れるようじ覃 J ます。 


絞りやシャツターまをじよる効果は、プログラムシフト機能または 
A モード(絞り優先 AE )、 S モードにャッターま度優先 AE ) 撮影な 
どで気軽に楽しむことができます。 
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プログラ厶シフ Hi 能 


P モードで撮影中、好みの絞りまたはシャツター速度で撮影したいと思った場合、 
適正露出のまますばやい操作で絞りとシャツターの組み合わせを切り替えることが 
できるのがプログラムシフト機能です。 



^の構図じして シャツ ターボタンをダウンレバーをスライドさせ 
串^押しファインダー内で絞り値と望する絞り値またはシャツタ- 
'>4 ッター速度を確認します。 ^淹選びます。 


★画面の明るさが変わると、絞り値とシヤツタ—★プログラムシフトは、シヤツターボタンから指を 
を度の組み合わせが変わってしまいますの 離してから巧5秒後（液晶表示が消えるのと 

で、ファインダー内の液晶表示を見なが 蹲 同時）じ解除されます。 

ログラムシフトをしてください。 ★プログラムシフトを保持したい場合は、撮影後 

らシヤツターボタンを軽く押し続けてくださし、。 
★フラッシュ撮影時、プログラムシフトはできま 
せん。 
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モードボタンを押しながら、アップダウンい <- をスライドさせて、 
希望の撮影モードを選びます。 



A モード巧影 
(絞り语ホ AE ) 


M モード巧影 

(マニ ュ乃 レ） 


S モード撮影 
( シャツ ターまを徒先 AE ) 


〔プログラム七ットボタンじついて〕 

プログラムセットボタンを押せば、どのような状態か 
らでも目舜時じが下のようじセットされます。 

① 撮影モードは Pi - ド(プログラム AE ) 

② フラッシュは自動発光 

③ ピントは才ートフォーカス 

④ 1コマ撮影 

⑤ フォーカスエリアはワイトフオーカスエリア 

⑥ 露出補正値は±0 


•右じスライドさせると、^ので向に切り替わります。 
■左にスライドさせると、*-の方向に切り替わります。 

• M モード撮影じついては、 STEP 3 ( P .41 〜 P .42) を 
ご覽くピさい。 

• AE とは自動露出 （Auto Exposure ) の略です。 


〔撮をモードどけを P モードに設をしたし、場を） 
モードボタンを押しながら、プロダラムセツトボタンを 
ホ甲しま tn 



•このとき、③〜⑥はリセットされません。 




A モード撮影(絞り優先 AE ) 

A モード撮影では、自由じ絞り値が選べますので、ポートレート撮影•クローズアップ撮 
影などじ効果的です。しかも適正露出じなるようカメラがシャツタ-速度を自動的にま 
定します。 





3 ターボ タンを軽く 
、自動設定された 
ター速度を確認 


• ◄マークじより、絞り値がセット します0 

で'きることを示します。 

■ 絞り値の範囲は、レンズの開放 
から最小絞り値の範囲ですの 
で、レンズじより異なります。 



★シャツター速をが点;威し 
ている場合は、適正な露 
出が得られませんので、 
点滅しないよう絞り値を 
変更してくた'さし、。 
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S モード撮影(外条離鐵 A 曰 

S モード撮影では、自由にシャッター速度が’選べますので、動きのあるスポーツ撮影 
などに効果的です。しかも適正露出じなるようカメラが自動的じ絞り値を決定します。 




え.弓 ウンレ/く一をス 
ラ^’させて、希望する 
夕一速度をセット 


します。 



，夕ーボタンを軽く 
_ . _自動設定された 
を確認します。 




★S モードでは、、 fauilb " は巧用 
しないでくどさい 。 M モードで 
セットしてくどさし、。 


• ◄マークじより、シャッター速を 
力 <セットできることを示します。 
•本機のシャッターま度の範囲 
は'1/4朋〇秒〜30秒です。 

f knnn. 、い -^ 

fULfU^-l.-f ~ 

0_ j 

■〇 ~ 

I 柏 SG -、 だ-こ! 


★絞り値が点滅している場合 
は、適正な露出が得られませ 
んので、点滅しないようシャツ 
夕一ま度を変更してくださし、。 
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例 


'-tBDD だ 


P 


0 . 


寧国[〇] 




例 


今がごがを 巧 


P 


0- 


因卸回 


'.イロごた■-マす- 


被写体が明る過ぎまたは暗過 
ぎてカメラの測光範固を越えて 
います。 


被写体が明る過ぎまたは暗過 
ぎて使用レンズの絞り値とシャ 
ッター速度の範囲り/4000秒 
〜30秒')を越えています。 


被写体が明る過ぎるとき… 
ND フィルターを使用するれ 
被写体の明るさを減らすよ 
う【こします 0 

被写体が暗すぎるとき… 
フラッシュ撮影を行なうか、 
被写体の明るさを増すよう 
(こします0 


A 


例 


ミしぶ。も 


巳 

巧罰 


因 


G が G ご-_が 1 


被写体が明る過ぎまたは暗過ぎ 
てシャツター速度の範囲り/ 
4日00秒〜30秒)を越えています。 


シャツターま 度が点滅しな 
し、よう絞り値を変更します。 


S 


例 


|-; GG かろ討 


覃国 


因 


被写体が明る過ぎまたは暗過 
ぎて使用レンズの絞り値の範 
囲を越えています。 


絞り値が点滅しないようシ 
ヤツター速度を変更しまた 


HSOO 巧'-.I 


露出の警告 

を撮影モードでボテ補晶表示およびファインダー内表示が《のように点巧する場合、な下のようじしてくどさい。 


ごあ晶表示 原 因 処 置 

モート 


P,A,S*M P 
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ドホルダーを開けます。 


5 1 フタイマーボタンを押します。 

吹タイマーマークが点灯します。 

脚等を利用してカメラをしっかり固をします。 

をインダーから目を離してシャッターを切るとき 
は、を入ホを防止するためじ、ストラップじ付い 
ているアイビースキャップを接眼部に取り付けら 
れることをおすすめします。 

1.アイピースカップを取り 2.アイピースキヤップを 
外します。 上から差し込みます。 




^[•を合わせて力、らシャッターボタ 
ン^し込みます。 

* 戚矜タィ7-が作動します。 

► セルフタイマー作動中は、カメラ前面のセルフ作 
動表示ランプが点威します。 

M インスイッチカ、‘ ■») のときはブザー音（ピーピ 
-ピー…）が鳴ります。 

► いずれの方法でもセルフタイマーを途中解除す 
ること力< できます。 

■メインスイッチを LOCK じします。 

■プログラムセットボタンを押します。 

★いっきじシャッターボタンを押し'込まないで 
くださし、。ピントが合う前にセルフタイマー 
が作動してしまいます。 


セ J レフタイマー撮影 


セルフタイマーが作動してから、10秒後じシャツターが切れます。なお、撮影終了後、 
セルフタイマーは自動的に解除されます。 


Pci)0__j 


固! 

■ に‘ 

1.0む 

。'-こ VI 
换鷄奮 f 
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露出の補を口 7 撮影/達続撮影フトカスエリ 7 の設憲 

ロマ撮嚴と連続撮影の切り替えや、フォーカスエリアの大きさが選べます。 

〔露出の補正じついては STEP 3 ( P .43) をご覧くピさい。〕 



•押すごとに麻マークが移動します。 

露出の補正1 コマ 巧影/連続«お フオーカスエリア 



参1コマ撮影!^ 

シャツ ターボタンを押すごとじ1コマ シャツ ターが切れ 
ま t ; 


の場合、露出の補正値が選べます。 

( P .43 参照)。 

• の場合、1コマ撮影（[^)または 
連続撮影 （ on ) が選べます。 

• [〇]の場合、ワイドフォーカスエリア（正立）また 
はスポットフォーカスエリア （ 圧互])選べます。 

参ワイドフォーカスエリア[〇] 

ワイドなフォーカスエリアですので、被写体がとらえ 
やすくスナップ感覚で撮影できます。 


•連続撮影05 

シャツ ターボタンを押している間、1コマごとにピント 
を合わせな力ろ連続して シャツターが 切れます 
(最高3コマ/秒)。 

★ピントがさうと同時に シャツ ターが切れま， 
すので、被写体がフォーカスフ L — ムかち.;...::.;. 
外れないようじしてくどさし V .其.. 


参スポットフォーカスエリア占互 

クローズアッ プ撮影などで部を的なところにピント 
を合わせたいときじ便利です。ま t 人ごみの中の 
特をの人物にピントを合わせたいときにもお使いく 
ださい。 

♦ファインダー内にも £■] マークが点灯します。 
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M モ—ド(マ立アル)撮影 

M モードでは、絞りとシャッター速度の双方を自由じ選ぶことじより、好みの露出で 
撮影することができます。また、単独の露出計を用いての撮影に便利です。 



古ードにセットします 

M 参照)。 




ダウン レバーを スライドさせて 
シャツター速度をセットします。 


クじより、シャツターををと絞り値がセット 
で''きることを示しま t —。 
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ます。 


〔ファインダー内で露出が‘わかります） 
•シャッターボタンを軽く押すと、ファインダー巧で露 
出を確認することができます。 



露出トバ-です 

適正露出です 

露出アンダ-です 

シャツタ—— 

速を 
設定時 

で;ご巧！！； 

;如… 

巧 G 日 •< / ,1 

絞り値 
設定時 

••巧 田パ.5 

,1か川 

の-曰。 


• ► または◄マークので向にアップダウンレバー 
をスライドさせると、 カメラが判断した適正露出 
じ近づきます懒り値設定時は、マニユ乃レ絞り 
ボタンを押しながら、スライドさせてください）。 

• カメラの測光範囲を越えている場合は、 ► ^マ 
—クが点滅します。 




42 




露出の補正 

画面全体を意識的に露出才ーパ’一じしたり、露出アンダーじするときじ使用します 
( P . A . S モード撮影時)。 




^クシヨンボタンを押しながら、ア 
ツ，嫁‘’ウンレバーをスライドさせて希 
L 本ぶ補正値に設定します。 


•十は露出が才ーバーじなり、一は露出がアンダ 
—じなります。 

• 補正は一 4.0 々、ら +4.0 まで日.5段ごとじす甫正で'き 
ます。 

• フラッシュ撮嚴時も露出補正ができます。 

•設ま後も、露出補正 
中であることを示し 
ます。 


田 


P 0_J 

因国回 
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スポッ b 測進 

スポットボタンを押すと、ファインダー内のスポットサークル内どけを測光することが 
できます。画面内の特をな部々を測光して撮影したい場合じほ用します。 



ドゾトサークルを測光したい部みじ 
わホて、ピントを合わせます。 



トボタンを押したまま、希望の 
丄て撮影します。 

ンダー内に〇マークが点灯します。 



• スポットボタンを押している間、露出は固定され 
ますので、構図ををえてもそのままの露出で撮 


影すること々< て''きます。 

•測光したい部みとピントを合わせたいものが異 
なる場合は、スポットボタンを押したままピントを 



合わせなわしてくピさい。 

• スポット測光時、プログラムシフトわよび絞り値や 
シャツター速をの変更も可能です。 


★フラッシュ撮穀時は、スロー シンクロ撮影と 
なります ( P .24 参照)。 
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手動によ§ピ> 卜合わせ 

次のような場合は、手動じよるピント合わ甘をしてください。 


■才ートフォーカスの苦手な被写体を撮影する場合 




I 体がはっきり見えるようじ距離 
hr 回してピントを合わせます。 



■マクロ機構付きズームレンズでクローズアップ撮影をする場合 

①マクロ切り替えい< — を押しながら、ズー 
ムリングを回してマク□域じセットします。 

• フォーカスモードスイッチは AF のままでもかま 
いません。 

③ 被写体がはっきり見えるようじズームリ 
ングを回してピントを合わ甘ます。 

• ヒシトが合えば緑をの （•) マークが点灯します。 
★詳しくは、レンズのイま用説明書をご覧ください 。 i 





で 











7 儀麵飾肋 A 7 の麵影 


DX コードのなし、フイルムの場合は、次のようじ 
七ットします。 


シャツターボタンを押している間、シャツター が 
開いたままじなりますので、天体撮影など長 
時間の露出が化、要なときに使用します。 


1力ードホルダーを開けます。 

2に0ボタンを押します0 
3アップダウンレバーをスライドさ甘てフイ 
ルム感度 ( ISO ) をセットします。 

• 設をできるフイルム感度は巧〜6400までです。 

• 設を己秒後に、フイルム感度表示は消'えます。 
•撮駭時、 ISO ボタンを押せば、いつでもセットされ 
ているフイルム感度を確認することができます。 

• DX コードせきフイルムでフイルム感度を変更す 
る場合は、フイルムを入れ替えるごとにフイルム 
感度をセットしなわしてください。 


1 M モードにセットします ( P .34 参照）。 

2シャッター速度を bulb じセットします。 

3希望の絞り値をセットします。 

■リモートレリーズターミナルじリモートコード RC - , 
100日 S / L (別売）を取りせければ、カメラぶれを 
巧ぐとともに 、シャッ ターを開けたままロックする- 
ことができるので便利です。 ： • 

★云脚取り付けねじ巧の深さ日. 4 nm より長い= 

脚ねじを巧うと、カメラの内部機宿を破損す 
るわそれがありますので、ミま意してくた'さい。 
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補 ¥ 罪深魔® ii 潔^顧り方 



単焦点レンズの場合、レンズに左回のような裸 
度目盛が表示されています（左図は 50 mm 標準 
レンズ)。たとえば撮影距離が 3 m で、絞りを F 8 
じ合わせて撮影すると I マークの両側じあ 
る、8の範囲内（約2.日〜 4.5 m ) のらのは、だい 
たいはっきり写ることがわ力、りま九深度目盛 
は目測でピントを合わせてスナツプ撮影すると 
きや、絞り効果を生かに撮影するときじ利用 
すると便利です。 

• ズームレンズじは被写界深度目盛はありません。 


被写界深度じついて 

ある被写体にピントを合わせたとき、ピントを合わせた被写 
術まもちろん、その前後にもはっきり写る範囲があります。 
この範囲を被写界ミ果度と呼び、範囲が広いときに深度が 
深いとし、 し、、 範囲が狭いときに深度が浅いといし、ます。 

被写界深廚こは、巧のような性質があります。 

① 絞りを絞り込む(絞り値を大きくする）ほど被写お果度は巧くなり、はつ 
きり写る範囲力、‘広がります。 

② 同じ絞りなら広巧レンズになるほど被写界深をは巧くなります。 

⑤ピントを合わせた被写体の前方巧度はまく、後方深度は;菜くなります。 


.巧が 

i ィ 巧. い! そ V 

!1 1.1 

|«写界; 3 

5^ 平媒な一 ( 

匙な j 
，一一.、. 

_«ミ，巧な る 

平 村 牛媒な，一 ◎ 

卜 - «写， 3 

* — 法方。, — 

すす平平み 

*— ^^ 、一巧 

-的巧巧*一. イ ifek i 

样 P — 感! 

し 

——巧写体との距«- A ^ 
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^ □夕’養厶こ音 

二のカメラは、使用レンズの焦点距離じ応じて、きめ細力、く最適な絞り値•シャツターま度を設定し 
ます。 

ズームレンズの焦点距離を変えたときも、自動的にプログラムラインが切り替わります。 

(プログラムラインの特長〕 

•できるだけカメラぶれしないよう、レンズの焦点距離に応じて絞り値とシャツタ—ま度の組み合わせを設 
定します。 

•広ち側では、はっきり写る範囲が広くなるようじ絞りを絞り気ホじします。 

• 望遠側では、被写体がブレなし、ようじシャツター速度を高ま気ホじし、絞りを開けて背景をボカします。 
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1 _I % 

4 C 



測棄式 C 3 L て 



■このカメラの才ーロォーカスは、被写体がとらえやすく 
スナップ感覚で撮影できるワイドフォーカスエリアと部 
み的なところにピントを合わせるときに便利なスポット 
フォーカスエリアを切り替えて使うことができます。上 
図のように3つの AF センサーが配置されており、ワイド 
フォーカスエリアで撮影する場合は3つの AF センサ 
-、スポッロォーカスエリアで撮影する場合は中央の 
1つの AF センサーからの測距データをもとにピントを 
わせを斤ないます。 

■このカメラは、シャッターボタンを軽く押している間、一ま 
間隔ごとに測距をしてわり、その情報をもとに、被写体 
が静止しているか動いているかを自動的に判別します。 
被写体が動いている場合は、レンズを連続的に駆動 
させて常に被写体にピントを合わせ続けます。 

さらじ、一ま間隔ごとの距離情報をもとじ、被写体の 
スピー悼検出して シャッ ターを切った瞬間（フイルム 
じ像が写る瞬斬の、被写体が来るべきピント位置を 
予測してピントを合わせます。この制御のためこのカメ 
ラは シャツ ターを切った直後にもレンズが駆動すること 
があります。 


■このカメラは上の図が示すようじをみ割（日みき I が則 
光じよって得た測光データピけでなく、オートフ ォーカ 
スじよって得た情報も力日えて被写体と背景の明るさの 
差を自動的に判別して露出を制御にいます。つまり才 
-トフォーカスの結果、被写体までの距離とレンズの 
焦点距離じより被写体(人物)の大きさと位置がお測 
できますので、この情報と多み割測光に得た情報をも 
とじ独自の演算を斤い、被写体が適正惡出じなるよ 
う露出を制御しています。 

したがって、フォーカスロックをした場合でもピントをを 
わせた被写体を適正露出じします。またスポットボタン 
を押した場合は、中央の円の部みの剧ホエリアから 
の情報のみをほって測光を斤ないます。 


49 







(1) 専巧フラッシュじよる撮影 

ミノルタプログラムフラッシュ320 Oi をお使いになれば簡 
単にフラッシュ撮影ができます。 

P モード • S モードフラッシュ撮影 

フラッシュを AUTO ON じしておけば、被写体が唔いとき 
や逆光のときなどフラッシュが必、要な場合、自動的に発 
光します。 

フラッシュが'必要かどうかはカメラが判断し、さらにシャッ 
夕一速度と絞り値も被写体と背景の明るさをもとに自動 
的にセットされます。また、フラッシュはダイレクト測光じよ 
り自動調光されますので、いつでら簡単に美しいフラッシ 
ュ撮彰ができます。 

さらじスポットボタンを巧うと、スローシンクロ撮影も簡単 
じ斤えます。 

A モードフラッシュ撮影 

絞り値を自由じ選んでフラッシュ撮影力で'きまた被写界 
深度 ( P . 47參照）や調光距離版りを開けるほどるくまで 
届く）、発光間隔卜般じ絞りを開けるほど充電時間は 
短し、）を考慮した撮影ができます。フラッシュを ON じして 
おけば同調速度 （1/125 秒）じセットされ、フラッシュはダ 
イレクト測ホじより、自動調光されます。 

さらにスポットボタンを使うと、日中シンクロ撮影、スロ- 
シンクロ撮影も簡単に巧なえま市 

M モードフラッシュ撮影 

絞り値とシャッター速度 （1/12 日秒〜30秒)を自由に選ん 
で撮霞できます。フラッシュはダイレクト剧光じより自動調 
ホされます。 


★コン'トロー ルダリップ CG - 1邮〇セットは、巧用できま 
せんロラッシュの制御が正しり子なわれません）。. 
ほ用される場さは、プログラムフラッシュ4孤 OAF 、 
2甜 OAF ヒ組みをわせてご使用くださし、。 


(2) プログラムフラッシュ4000 AF / 2卵 OAF / 
1 800 AF じよるフラッシュ撮影 

フラッシュシューアダプター FS -1 100(別売 P . 日4参照）を 
々しており付けてくださし、。 

P モード - St - ドフラッシュ撮影 

フラッシュの 電源スイッチを ON じしてご使巧く ださし、。 
シャッ ターま度と絞り値力ち動的にセットされ、 フラッシュ 
はダイレクト測光じより自動調光されます。 

なわ、被写体がちし、ときや逆光などじよるフラッシュの自 
動発光は斤なわれません。 

A モードフラッシュ 撮影 

フラッシュの電源スイッチを ON じしてゴま用くださし、。 
同調まを （1/1 25秒）じセッされ、フラッシュは選んピ絞り 
値に応じてダイレクト測光で自動調光されます。 

Mi — ド フラッシュ 撮影 

フラッシュの電源スイッチを ON じしてご使用ください。 

絞り値とシャッターまを （1/125 秒〜30秒)を自由に選ん 
で撮影できます。フラッシュはダイレクト測光じより自動調 
ホ:されます。 


★いずれの場合もフラッシュの AF 補助光は発光しま 
せん。 

★プログラムフラッシュ40册 AF ほ用時、フラッシュの 
液晶表示上の調光お離お囲が実際の遠距離限 
巧表示より大きい値を示すことがあります。遠距離 
限界表示付ぶで撮影した場合は露出アンダーじ 
なることがありますので、史、ず調光確認を行なつ 
てぐピさい。 

(3) 父シリーズフラッシュ 



360 PX ,2 甜 PX 等の X シリーズフラッシュおよび卞れな前の 
フラッシュは使用できません。 


詳しくはフラッシュの巧用説明まをご覧くピさい。 
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システム巧.^ .けリーの紹か 


プログラムフラッシュ320 Oi 



多•おなフラッシュ撮影が簡単 
じ4子なえる才ートエレクトロフ 
ラッシュです。照射ちをレンズ 
の焦点距離に応じて自動的 
【こ調節する才ートズーム方式 
などを備えています。 


マクロフラッシュじ日日 AF セット -N 



簡単じ近接フラッシュ撮影が 
できる才ートエレクトロフラツシ 
ュです。1灯から4灯まで発光 
部を選べる選択発光方式な 
どをイ窟えています。 

フラッシュシューアダプター FS 
-11 日日か。 


オフカメラ用アクセサリー 



プログラムフラッシュをカメラ 
から離して自由な位置から照 
明できるアクセサリーです。 
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a -7700 i 用の多機能データ 
,くック です。6種類 の データ写 
し込み機宜長、 AF じよるインタ 
くル撮影機能などを備えて 
います。 


カメラぶれを防止したいときの 
必需品としてだけでなく、才一 
トフォー カスの遠隔作動 もでき 
るリモーにードです。 

S は5日加丄は日 m 。 


近視あるいは遠視の方に、-4 
テイオプターから+3デ r オプタ 
-までの9種類が用意されて 
います。 











次成 7 徙妙リ 


ワイヤレス3ン阳—ラ— IR - j ホット 



び-770印を、離れた場巧から 
操作でき るコント □ ール 装置 
です。最高6日 m まで可能です。 
《受信機をな-77 日日 i じ装着する 
じはフラッシュアダプター FS - 
11 日日が 也、要です。また、送信機 
側の操作では、 AF 機能は働き 
ません。 


フオー カシンダスタリーン7 



用途に応じてび-770日 i のフオ 
-カシングスクリーンを交換 
すること々く'できます。 


円偏光フイルタ~ 




水面やガラス面の不要な反 
身寸光を取り除いたり、青空を 
鮮やかに写すためのフィルタ 

—です。 72’55’49 mm 径用の3 
種類があります。 
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ホ…ルディングストラッ外 IS - 了 フラッシュシュ-アタフタ- F &~1 100 


巧のアクセサリーをび -77001 
じ取りイ寸けるためのアクセサ 
リーです。 

■プログラムフラッシュ 4 日日 OAF/ 
2800AF/1800AF 

★自動発ホおよびフラッシュ内蔵の 
AF ネ甫县力光は発光しません。 

圓マクロフラッシュ 1 200AF セット 
■ワイヤレスコントロ—ラ—旧— In セット 

■データレシーバ ーDR- 1000 


为文琴か_ス 

取り付けるレンズに応じてお選びくた•さし、。 


ケースを 

最大径 

長さ 

カメラケース CH - 抓日^ 

70mm が下 

日 0mm が下 

カメラケース CH-8 日 0L ぉ 

孤麵が下 

日〇〜 10 日 mm 

ソフトケース CS-7 日日 S 

孤 mmL 义下 

7 日 mm が下 

ソフトケ〜ス CS-7 狐 M 

孤 mm がて 

7 日〜 11 日 inm 

ソフトケース CS-7 日 0L 

9Qmm が下 

11 日〜 170 mm 


浆アクセサリーベース AB-800 か、び- 8700!’ /7700iffl 


より安定したホールデイング 
が得られます。 

《アクセサリーベース AB -7 日0 
(別売）との組み合わせが'必要 
です。 
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斌レンズシス黃ム 


を 称 

画ち 
(対ち） 

を近を巧が 

距が (m)/ 培率 

フィルター径 
(mm) 

フード 

大きさ (mm) 
(最大径 x 長さ） 

重量 

(g) 

AF フイッシュアイ1 6mmF2.8 

1孤‘ 

0.2/0.15 

4桂(内あ） 

固定 

75x66.5 

400 

AF20mmF2.8 

94。 

0.25/0.13 

72 

バヨネットま 

77.5X53.5 

285 

AF24mmF2.8 

84。 

0.25/0.16 

55 

バヨネット式 

65.5x44 

215 

AF28mmF2 

75。 

0.3/0.13 

己5 

バヨネット式 

66.5x49.5 

285 

AF 281111 bF 2.8 

75* 

0.3/0.13 

49 

巧お_ 

65.5x42.5 

185 

AF35mmF1.4 

63 ‘ 

0.3/0. 2 

55 

バヨネットま 

65.5X76 

470 

AF35nimF2 

63. 

0.3/0.17 

55 

バヨネットま 

66.5x48.5 

240 

AF50tnmFl,4 

47。 

0.45/0.15 

49 

内巧 

65.5x38.5 

235 

AF 已日 mmFl.7 

47* 

0.化/0.。 

49 

内巧 

65.5x38.5 

.185 

AF8 日 mmFl.4 

28*30, 

0.85/0.13 

72 

バヨネットま 

7か71,日 

550 

AF100mmF2 

が。 

1.0/0.13 

已巳 

バヨネット巧 

67x75.5 

480 

AF135nifnF2.8 

巧。 

1.0/0.16 

55 

内な 

扣 .5x83 

365 

/ \ イスピード AF アポテレ2001 pF2. 8 

12‘30' 

1.5/0.16 

72 

内巧 

86x134 

790 

/ \イスピード AF アポテレ3日 ClminF2. 8夕1 

ぞ 10' 

2.5/0.14 

42(巧巧） 

巧巧 

128x238.5 

2480 

ハイスピード AF アポテレ扣 OtrnnFd 《1 

4。10’ 

6.0/0.11 

42(与用） 

内巧 

169x449 

5500 

AF レフレックス50日關巧 

5’ 

4.0/0.13 

巧用 

ねじ込みま 

89x118 

日日日 

AF ズーム 24-50mmF4 

84’〜47 ‘ 

0.35/0.18 

55 

スナップま 

69x60 

285 

AF ズーム 28-135mmF4-4.5 (マクロ 付） 

75’〜旧’ 

0.25/0.25 

72 

— 

75x109 

750 

AF ズーム3日-郎 mmF4-5.6 (マクロ付） 

63‘〜孤‘ 

0.5/0.18 

46 

— 

65x58 

195 

AF プーム 35-1 日日 mmF3.5-4 .日（マクロ付） NEW 

63•〜巧’ 

0.85/0.15 

55 

スナップま 

68.5x59.5 

290 

AF ズーム7日-21日 mmF3.5-4 .日（マクロイサ） NEW 

34。〜じ， 

1.1/0.26 

55 

スナップま 

72.5X100 

420 

AF ズーム 75-3 日日 mmF4. 5-日.日（マクロが） 

32" 〜の (T 

1.5/0.26 

55 

スナップ巧 

72.5x163.5 

865 

AF アポテレス‘ーム如-の 0nmF2.8 

30’〜12’3扫， 

1.8/0.13 

12 

バヨネットま 

87.5x166.5 

1350 

AF ズーム即 - 2□日 mmF4 .日-日. 6(マクロせ） 

况’〜に’孤’ 

1.5/0.16 

46 

— 

日 7x7 目 

290 

AF ズーム1日日-3日日 fnmF4.5-5.6( マクロが） 

24’〜の 0' 

1.5/0.24 

55 

スナップ式 

72.5x100 

410 

AF マクロ 5日 mmF2.8 

47’ 

0.2/1.0 

55 

— 

68.5x59.5 

310 

AF マクロ1日日 mmF2.8 

24* 

0.35/1.0 

55 

バヨネットま 

71x98.5 

520 

AF1.4X テレコンバータ ー- IIアポお2 

— 

— 

— 

— 

64x20 

17己 

AF2X テレコンパータ ー- IIアポ深2 

— 

— 

— 

— 

目 4x43 .己 

21日 

AF1.4x テレコンバーターアポお3 

— 

— 

— 

— 

64x20 

175 

AF2X テレコンバーターアポお3 

— 

— 

— 

— 

64x43.5 

210 


を1ノー マル . IB . NDAX ^ YSZ.OSS .が 日 フィルターせ A じ -B ロフィルター（别販売） 
を2 /、イスビード AF アポテレ2日日 mmF 2.8/3 日日 mmF 2.8/600 mmF 4 を巧 
m AF アポテレ20日 mmF 2.8/300 miiiF 2.8/600 mmF 4 専巧 

■ AF ズーム 28-135 iranF 4- 4.日は、手動ピント合わせによりマクロホおを巧ないます。 


を 称 

レンズ構成 

巧がを囲 

«が距雜 （mm) 

大きさ （mm) 

重量 

(群一が） 

(mm) 

(ワーキングデイスタンスお） 

(を大幅X巧さ x ち短長） 

(区） 

AF マク□ズーム 3X-1X F1.7-2.8 

5-7 

おじ口倍） 

25巧倍） 

86x117x94.5 

1100 

(マクロフラッシュ12日日 AF-N ク□—ズアップカード付） 

24x36(1 悟） 

40(1 倍） 

(巧池別） 


《レンズ先端から被写体までの距瞬 
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エン紹介 


インテリジェントカートな、 

ひとりひとりの個性*テクニックじをわせて、 
a - 770 Oi をより自動化、多機能化します。 


























プロフェッショナルな撮影テク ニ ックが、力ードを入れるピけで-誰じでも手軽に楽しめます。 


才…トテプス为ード 
旅行先や、斤事での記を撮影なら、 
二の力ード。被写体(人物）はもちろ 
ん、背景もはっきり写します。 


ポー トレートカード 

人物をより美しく写すなら、この力一 
ド。 立体感のある最適な絞り効果を 
発揮します。 


クロ ー ズアップ カー ■ド 

草花や昆虫などの小さな被写体を 
より美しく接写するなら、この力ード。 
最適な絞り効果を発揮します。 







H/S 


フアンタジー カー ド 

ソフト効果ゃ露光間ズーミング的な 
効果など、独特の効果が得られます。 


才ートシフトカ 

絞り効果やシ ■ 
ャッター速度 
効果をじ露 m 


出でを化さ 
せて、好みの 
描写効果が 
得られます。 














デ—タメモリ—力—ド 
撮影ごとじを種データを記憶させ、 
ボデ f 液晶表示で確認することがで 
きます。 


データの 内容 
• シャッター速度 
•絞り値 
•撮影モード 
•露出補正値 
• レンズ焦点距離 
• 開放絞り値 


カス5?ムふ-乂 





撮る人の個性に合わせて、自みピけ 
のカメラにチューンアップできます。 

設をできる内容 

•撮影モードの種類 
•フォーカスホールドボタンの機能 
• カメラぶれ警告ブザー音の有無 
•フイルムカウンターの機能 
•フイルムオートリターンの有無 
•フイルム先端の有無 


力ードケース1 



持ち運びじ巧利な専用ケースです (3 枚まで 
収納可能)。 


的 










为 - K ® 入 tl 感 




■为^ドの取も)出し芳 



I メインスイッチを ON または *1)) じします。 


2力ードホルダーを開けます。 


3信号接点を手前じして力ードを入れます。 
4力ードホルダーを閉じます0 

♦ボディ液晶表示部じ^®マークが点灯していなければ、力一 
ドの向きに誤り がないか確かめてください。 


力—ドホルダーを開けて、力ードイジェクトレ 
バーを押し上げます。 
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叉^^^ 醒^僧け 




2ストラップは① (2) の順で取り付けます。 



ほどきます。 


• 肩から下げやすい長さじ調節してくピさい。 



• アイピースキヤップは、セルフタイ 
マー撮影やバルブ撮彰のときじ 
巧用します （ P .38 P .46 参月負）。 
またせ尾のアクセサリ—シューキヤ 
ップをおりせけることができます。 








咬一又®覇 Df 讀け 



1取り付けねじを回し 
てアクセサリーベー 
スを取り付けます。 




2フロントケースのスナップを①③の順じ取りせ 
けます。 


•後ろ側のマジックテープを取りがけてくださし、。 
• ズームレンズはレンズを最も短力、くします。 

♦ メインスイッチは LOCK じしてください。 









为藏大棚こし豪 

どんなに優れたカメラでも適切な扱いをしなければ、その性能を+みに発揮できません。カメラを 
長持ちさせるためじも常に手入れをするよう‘0がけましよう。 


取り扱い 


手入れの仕方 


•カメラは精密機械です。落としたり、大きな 



みなどがはいると故障の原因じなります。 
特に水辺での使用時は、気をつけましよう。 



• 本機の巧用温度範囲は、 一20 で〜+50で 
です。極めて低温のところでは、カメラを保 
温しながらも'使いください。 

また、寒い外から暖かい部屋に入るなど、 
急激な温度を化は、カメラの内部に水滴を 
生じる危険性があります。温度変化の大き 
し化きは、 バック やビ ニール 袋に入れてゆる 
やかに変化させてくピさい。 



■ボディ外部 

• ブロアーでホコリを化い、乾し、たやわらかい 
清潔なホでふいてくピさい。 

特に海辺などで使った後は、真水を少量浸 
した布で塩みをふきとり、乾いたホでよくふ 



★ シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は、絶 
巧に使わないでくた'さい。 

★マウント内上部の信号ピンは、触れないでく 





■ボディ内部 

• ブロアーでホコリを吹き仏うピけにしてくだ 
さい。 

★ミラー、フォーカシングスクリーン、シヤツター 
幕には絶対に指でさわらないでくださし、。ま 
た、エアボンべタイプのブロアーの強い風を 
吹きつけることは絶対じしなし、でください。 



★誤ってフォーカシングスクリーンを巧した場 
合は、ブロアーでホコリを仏し、、柔らかい清 
潔な布で軽くふきとってくピさい。 

ミラー、シャツター幕に巧れ等がついた場合 
は、当社サービスセンター、サービスステー 
シ ヨン 【こ ご相談くたさし、（秦表紙参照)。 
★ご自みでは絶対にみ解しなし、でくださし、。 


■レンズ 

•ブロァーでホコリを吹きキムってくださし、。もし 
巧れた場合は、柔らかい清潔なホで軽くふ 
きとってくださし、。それでもとれないときは、 
レンスクリーニングぺーパーじ巿販の液体 
クリーナーをごく少量つけて中'むから外側 
へ円を描くようじ、ふきムラ等のないように 



★レンズはむやみじふかないでくピさい。 

★ 液体クリーナーな外は、絶対に使わないで 
ください。 
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为;/ラの保管 

• カメラケースを外し、風通しの良いところじ 
保管 L ■てくピさし、。湿気のをい時期は、ポリ 
エチレン袋などじ乾燥剤といっしょじ入れ 
るとより安をです。 

★高温、多湿やホコリっぽいところは避けまし 
よう。特に自動車のダッシュボードやトランク 
の中などじが置すると、極度の高温じな 
り、故障させることがあります。 



その他のま意 

ミを晶表示じついて 

液晶表示は、 -20 〜+甜での温度範囲で作 

動します。 

• 0 X な下の低温下では、表示の応答が遅く 
なることがあります （一10 ででも点滅表示の 
確言召.はできます)。 

• 真夏の直身ホ日光やストーブをくじ長時間放 
置するなど、極度の高温下 (7 日で从上）で 
は表示全体が黒くなることがあります。この 
ような場巧での取り扱いじは、ま意してくた‘ 
さい(温をが下がれば、もとに戻ります)。 


★カメラとレンズを別々じ保管するときは、'必 
ずそれぞれじキヤップをつけてください。 
★長期間使用しないでおくと、カビがはえた 
り、故障の原因じなることがありますので、 
ときどきシャッターを切るようじしてくた•さし、。 
使用前には、整備点検されることをわすす 
めします。 
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リチウム電池じついて 

• 電池をカメラに入れるときは、電池接点の巧 
れや指紋などをよくふきとってください。そのま 
ま乂れると、接触不良の居因になります。 

•電化はみ解したり、义の中へ投入しないで 
ください。 

»リチウム電池は低温特性にも優れています 
が、 0でな下ではやや電池性能が低下し 
ます。き;令地でご使用になるときは、カメラ 
を保;互しながら撮影してくださし、。 

フイルムの X 線じよる感光防止じついて 

汤フイルムはカメラに入っていても、空港での 
X 線検査じよる感光は巧止されません。 
フイルムの入ったカメラである二とを検査官 
じ伝え、 X 線の照射を避けてくださし、。 


アフタ…サ…ビス【こついて 

① 本製品の補修用性能部品は10年間を目安に保有してわります> 

② アフター サー ビスに関しては『アフターサービスのご案内』じ詳しく記載しても'りますので'、 
ご K ください。 
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論 p 輩か惩畔。。案零意覆圓 IJ に 

何か異常が生じた場合は、下記の。をお調べください。をれでも具合いが悪い場合は、 
おお くの サービスセンター、ナービスステーシヨンに お問い合わせください。 


表示が出ない。 


絞り値が--となる; 


HEL P 表示が出る。 


オ_—トフォーカスか 
作動しない。 



_ % @ _ 

►電池の向きが間違ってい 
ます。 

»電化容量がまったくありま 
せん。 


一 ^_ P 

»表示された向き t 
れてください。 

>新しい電池に交 
さし、。 


•レンズが正しく取りせけら•レンズをカチリとロックがか 
れていません。 力、るまで回して取りかけて 

•カメラのマウント巧も'よびレ ください。 

ンズマウントじある信号接 • 清潔な乾いたホで軽くふき 


点が巧れています。 

>フイ ルムをき上げ、をき戻し 
時に異常がまじています。 


とってくださし’ 


電池を一度ないて、入か 
直してくた'さい。 — 


• レンズが正しく取りがけら•レンズはカチリとロックがか 
れていません。 かるまで回して取り付けて 

•フォーカスモードが M . FOCUS くた'さい。 

じなっています。 •フォーカスモードを AF けート 

• レンズがマクロ切り替えレフォーカス）側じしてくた'さし、。 
バーじよるマクロ域に乂っ • ズームリングをズーム目盛 
ています。 の範囲に戻してくた'さい。 


磯.' 

隣.: 赏. 


※本カメラの制御は、マイクロコンピューターじよって電子的に斤なわれています。マイクロコン 
ピュ—ターの特性として極めて稀に カメラが 作動しなくなることがあります。万一、二のような状態 
になったときは、電;也を入れ直してカメラを作動させてください。 




症 状 

原 因 

処 置 

操 

作 

関 

係 

撮影モードが変更 
できない （ P モードのまま）。 

•力ード機能が働し、てし、ます。 

•力ードを使用しない場合は、 
力一件一を押して力ード機能 
を OFF じしてくピさし、。なお、 

カスタムカードの場合は、設 

定内容を変更してください。 

1コマ撮影に 
設をできない。 

♦ オートブラケットカード、オート 
シフトカードが機能してし、ます0 

•力ードを使用しない場合 
は、力ードキーを押して力一 

ド機能を OFF じしてから、 

1コマ撮影に設定しなわし 
てください。 

フ 

ヴ 

シ 

m 

係 

フラッシュが発光しない、 
または/7^ミマークが,ちなし 
ない。 

■フラッシュが OFF じなつて 

います。 

• カメラとフラッシュ々 《 正しく 

接続されていません。 

•フラッシュを ON または AUTO 

ON じしてくた‘さい。 

■フラッシュはカチリとロックか 

かかるまで差し込みます。 

フラッシュ撮影でピントが合 

わない。 

•被写体との距離が遠すぎ、 
または近すぎます。 

• 反射率の低い被写体をね 
らっています。 

■フラッシュの使用説明書 
'' AF 補助ホ機能"を参考 
じ、被写体との距離を調整 
してください。 

•ほぼ同距離じある別の被 
写体でピント合わせを斤な 
つてくださし、。 

則 

係 1' 

力ード機能が働かない 
けードマーク表示が出ない)。 

•力ー ドの向きが間違ってい 

ます。 

•力ードの向きを確かめて入 
れ直してくた'さい。 





± 紐樣 


カメラタイプ 
使用フイルム 
レンズマウント 

使用レンズ 


オートフォーカス方式 


AF 補助光機能 


撮影ち式 


測光方式 


シャッター 


フラッシュ撮影方■式 


ボデ f 液晶表示 


ファインダー内表示 


マイク□コンビュータ制御 35 mmAE —眼レフオートフォーカスカメフ 
パト□—ネ入り3日麵フイルムり35型）画面サイ义 24 x 36 mm 

ミノルタ A マウント 
ミノルタびレンズ 

TTL イ立相差お出方式多点測お検出素す: CCD (3 センサー2次元配鼠検出範囲： 
EVO 〜 18(1501 日日）シャッターボタン半巧しで作動 AF モード自動切り替え動体予測フォ 
-カス制御3コマ/秒連続撮影に AF 追随（当杜試験を件じよる）スポットフォーカスエリ 
ア選択可能マニュ乃レフォーカシング可能 

内蔵化輝度•低コントラスト時自動発光測距可能範囲:約1〜 9 m (50 mm 標準レンズ使 
用時•当社試験を件じよる） 

プログラム AE ( P モード ア い':'ン スオートマル チプログラムプ□グラムシフト可能）絞り優先 AE(A モ 
-ド） シャツターま 度優先 AE(S モード）マニュアル （M モー ド） 

TTL 開施則光じよるをを割測ホ AF 情報に連動(スポット測光選択巧能）専用フラッシュ使 
用時はダイレクト測光きホ素子:ソロンフォトセル2個測光範囲: EVO (スポット測光時 EV 3) 
〜20(旧01朋.鬥 .4 レンズ使巧時）シャッターボタンキ押しで測ホ開始脂を房しても5秒間 
測光継続）フォーカスロック時わよびスポット測ホ時 AE ロック露出補正可能 （±4 EV 1/2段 
単位） 

電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター 

シャッター 速度:1/4 日 00 秒〜 30 ゆ ( P.A モー ドは無段階 S . M モードは1段単位）•バルブ 
(露出時間はカメラの電池寿命じより制限）フクソシュ同調ま度:1/じ5秒が下より長秒時 
P モード:倍;輝度時および逆光時フラッシュ自動発光ヴドバンスオーロィルインじよる日中シンクロ）’ 
スローシンク 1:1(1/125 秒〜3日紙可能 A モード:1/125秒自動設ま:•スローシンクロ （1/12 巳秒〜3日 
秒)可能 M モード:1/125秒〜30秒手動設定シャッターボタンをキ押しするかプログラムセットボタ 
ンを押せば充電開始けートパワーオンオス 

撮影モード•絞り値•シャッターま度.ファンクション表示.力ードマーク’力ード内容表示•露 
出補正値.フイルム感度•フイルムカウンタ ー. フイルムマーク.セルフタイマーマーク•マニ 
ュアルフォーカス表示•バッテリー表示(低巧を時は自動照明） 

絞り値.シャッター速度•露出滿正値•フイルム感度•測光ま動外警告およびメ—夕-ドマ 
ニュアル表示.スポッロォーカスエリア表示•スポット測光表示(做谭度時は自動照明）‘ 
フォーカス表示.フラッシュ撮彰表示•フラッシュ充電完了わよび調光確認表示 


阴 



ファインダー 


フイルム感度 


フイルム給送 


プ□ダラムセットボタン 
カードシステム 


その他の機能 


使を琴;也 
溃影可能本数 


大きさ•重量 


フォーカスフレーム（ワイド.スポット）わよびスポットサークルせきを面アキュートマット（他に 
2種類ユーザー対奥可能）視野率:縦 92 X 横94%倍率: 0.84 倍（日日 mm 標準レンズ m のと 
き）視度:- Idiopt . 

に0巧〜640日り/3お単位） DX コード付きフイルム使用時は自動感度設定： 

オート □— ディングリコマ目まで自動送り）1コマ撮彰•連続撮景ミ(最高3コマ/秒)切り替 
え可能才ートリターン (24 枚撮りフイルムを約8秒でをき戻し巻き戻し自動停止）途中 
をき戻し可能 

P モード. AF モード.ワイ 1-' フォーカスエリア • 1コマ撮影.露出補正日.フラッシュ電源 ON じ設定 
フォトテクニックカード.スペックアップカード•カスタムカード(いずれも別販売）じ対応 
ブザー音じよるわ知らせ(合焦時セルフタイマー作動時 P ‘ A モードのカメラぶれ警告）セルフタイ 
マー(作動時間1日秒途中解除可能）才ートロックアクセサリーシューアイピースカップリモートレ 
リーズターミナル裏ぶた玄換可能 

6 W ぐソクリチウム電;也口 C 階） H 固メインスイッチ ON 時に自動/わテリーチェック (4 段階表示） 
24 枚撮りフイルム約6日本(連続撮影の場合は約200本）当社試験を件(常盘20で、新品 
電池使用）じよる 

1已3(幅） x 93( 高さ） X 的の※）（奥行) mm .590 g (電池•別）び-77日 Oi クォーツデートは加 5 g 
※の数値はマウントからの奧斤き 




がフォトグラフイテキスト 



人を撮る 


小さな P 啡を贼 


感動を撮る 


一眼レフ入門葦として最適なテキスト。 

レンズやフラッシュの選び方、構図や化の演化法、表現の実践等撮影のテクニックをわ力‘り 
やすく解説しています。風景編•ポートレート編•マクロ編•力ード編の4種類があります。 

〈 B 5 申 j 40ページ有料> 


賴'を;； 巧の撮影ガイドブック _ 

び- 770( K を使って、花の写真をきれいに撮るためのテクニックをわ力，り 
やすく解説しています。 

< B 日巧20ぺージ有料> 


TRY US IV/CHRQNICLE _ 

な-7700 i を中‘じ、にびシステムの化界を紹介するフォトカ''イドブッス 
び-770 Oi を駆使したフォトストーリーや、なレンズによるプロ作家29名 
の作品群、ぴ現象をとらえたインタビュー特集など、盛りだくさんの 
内容です。 

< A 4 巧124ぺージ有料> 
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巧巧 （ HANA 巳 ANA ) 



花の写真の魅力を様々な角度力’ら紹介するフォトボイドブッ义 
プロカメラマン達が独自の感性でらえた作品群、花を美しく撮る 
方法など盛りだくさんの内容です。 

<A4 巧80ページ有料〉 


ごホ望のちは、わおくの サー ビスセンター、 サー ビスステーシ ヨンへ も-問い合わせくピさし、（裏表紙参照)。 
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ミノルタカメラ株式会社 
ミノルタカメラ販売株式会社 


使い方に関する不明な点は、下記住所のフォトアドバイザーがわ答えいたします。 

[ サーピス七ンター I 

新宿面巧0東ま都新宿区新宿 3-17-5( ヵワセビル3階） TEL (03)35 目-62引(イ巧 

銀座の104ま京都中央区銀座 5-11-13( ニューま京ビル1階〉 TEL (03) 日4日-3531舰 


大阪板530大阪巿化区梅田 1-1 U 大阪駅前第4ビル7階) 
木巧巧541大阪巿中央区備後日 T 2-4-9 


TEL (日 6) 341- 目 501(1 巧 
TEL (06)201-5816( イ巧 


[ サー ビス ステーシ a ン] 


札幌雨06日札幌巿中央医づにを西 4- Hs 井ビル10階） 

仙台巧9如イ山台巿青葉区大町 2-2 -の(住友生を仙台青葉通りビル2階) 
新潟の9加新潟ホま万代町卜 3 CK 新瑪東万代ビル4階） 

松本巧3日日松本巿深志 2-4-2 日(太陽を命松本ビル目階） 

横お面の1横お巿神奈川区鶴屋町 2-17-1( 柜鉄鶴屋町ビル6階） 
静岡雨420静岡巿御幸町5-9(静岡 FS ビル7階） 

名古屋巧4即名古屋市中区化の内 3-18-28( KS ビル日階） 

金お巧92日をお巿昭和町1日- U ヴィサージュ9階） 

に島忠73日広島ホ中区巧本日 T 9-7( リクルート広島ビル4階> 

高が忠7日0高松巿寿町 1-2 -日(朝日生を离松第2&レ4階） 

福岡液引2福岡巿博を医博多奶ま 2-2- 2(博多東"ニービル1階） 

営業時間 . 新宿の:〇日〜巧:舶(祝日を休） 

大阪10:0日〜18:0日（日•祝日赴が 
その化目:0日〜17:30(王•日■そ兄日をか) 


TEL (01 り28卜目6目6(ィ巧 
TEL の 22) 2日卜3431(侦 
TEL (025)244-7 188(优 
TEL の2日 3) 3日-日188(巧. 
TEL (045) 31 4-9221 (巧 
TEL の日 4) 251 -73 日1(が 
TEL (日日の9日 2-67 日1(ィせ 
TEL (07 日 2)60- 5引1 ㈱ 
TEL (082)223-2501 が 
TEL (0878) 日卜6239抓 
TEL (日日 2)441-6121 (が 


9223-2076-51 IJLAN 鞭 







